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Homo 


Homi (Homo sapiens ) esas primato de la familio Hominidae e la nura 
existanta speco de la genero Homo. La mezavalora alteso esas 1.75 m. 

Fizikala karaktero 


L' evoluciono vers Homo sapiens karakterizesas per la sequanta elementi: 

■ expanso di kranala buxo e cerebro-volumo, mez 1 600 cm 3 
(duopla kam la volumo di chimpanzeo e gorilo). Per certa 
antropologi, la strukturo-modifikeso di cerebro esas mem plu 
importanta kam lua expanso; 

■ diminutesko dil kanino-dimensiono; 

■ bipeda movo, marcho; 

■ laringo-decenseso, qua permisas artikoza parolado. 




Sexuala maturesko eventas inter 12 e 15 evo-yari. Pos non-monata gravideso elu naskas proxim 3 kg e 50- 
60 cm staturo. 


En alta latitudo per absorbar plua vitamino D lua pelo esas plu klara. 

Pro dum evo homaro vivar quale gibono developas opozebla polexo, okuli avan e bipedi. 
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